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2022 كيفية نسخ الد رجات المرصودة فى برنامج كنوز الصف الرايحع‎ 

ملف التقييم من 40 درجة + 30 درجة اختبار شهر ديسمبر 
هذه التوزيعة كانت فى نسخة البرنامج بتاريخ 2021/12/12 والتى تم تحديتها 
بتاريخ 2021/12/20 





وان تم اصدار نسخة جديدة من البرنامج بتاريخ 2022/1/10 وفيها توزيعة ملف 
التقييم من 70 درجة إجمالية ( بدلا من 40 + 30 ) تغفيفا لعمليات رصد الدرجات 
وفيما يلى شرح كيفية نقل البيانات بالدرجات الجديدة التى تم رصدها من 

0 تقييم + 30 اختبار الأول إلى الملف الجديد 70 





ملحوظة هامة جدا :: 
أهذه الطريقة لنقل البيانات تصلح لل :::::: 
ا( فسخ البيانات من الملف التقييم 40 +30 إلى الملف الجديد 70 درجي . 
ر2 نسخ البيانات بين الملفات إل من 70 درج الجديدة لأى نسخنٌّ من نفس نوعها 
وذلك حسب الا ختبار 





( 1 ) قم بتحميل النسخة الجديدة من برنامج كنوز للصف الرايع 10 / 1 / 2022 
وضع هذه النسخة فى مكان محدد من الجهاز .... 

( 2 ) ضع النسخة القديمة من البرنامج ( 40 +30 ) فى مكان محدد معروف أيضا 

(3 ) قم بفتح النسخة الجديدة من البرنامج وادخال الباسورد الخاص به . وعند 
ظهور الواجهة الرئيسية له اضغط قائمة ( بيانات) واخت ر 
( نسخ البيانات من ملف قديم ) 0 
















تظهر الواجهة التالية 
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سی 
٤‏ ملف التقبيم +2 + ١ء۴‏ درحة ٤٠‏ ملف التقييم +۷ درحة 
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اختيارهذا الأمر ... لنسخ البيانات الموجودة فى ملف آخر يحتوى على 
رصد الدرجات التقييم من 40 ملف + 30 اختبار ديسمبر. 
اختيارهذا الأمر ... لنسخ البيانات الموجودة فى ملف آخر يحتوى على 
رصد الدرجات التقييم من 70 درجة . 

بعد اختيارالأمر ( سواء ((2) أوالأمر() لابد من الضغط على هذا 
الزر لبدء عملية نقل البيانات من القديم للملف الحالى. 


(4 ) بعد الضغط على الزر رقم (4) ( نسخ البيانات ) سيتم فتح نافذة تطلب منك 
تحديد اسم الملف المراد النسخ منه ( القديم ) قم بتحديد الملف والضغط 
عليه مرتين و فتحه و ادخال الباسورد الخاص به ١‏ وعند ظهور الواجهة 
الرئيسية له اضغط قائمة ( بيانات ) واختر ( بيانات الطلاب الصف الرابع ) 

...... انتظر قليلا ...... تظهر رسالة تفيد تمام نقل البيانات بنجاح 
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